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Ziir Systematik des Psallus-Komplexes 

(Hem., Het., Miridae) 

Von Eduard Wagner 


Genus Compsidolon Reuter 1899 (Abb. 1) 

liber diese Gattung und ihre einzige Art, C. elegantulum Reu- 
ter 1899, sind bereits viele Vermutungen angestellt worden, 
ohne daB eine endgiiltige Klarung erreicht wurde. Das lag daran, 
daB von ihr bisher nur das 5 bekannt war. Jetzt sandte mir 
Herr Dr. Eckerlein, Coburg, liebenswurdigerweise 2 cf O’ 
und 1 5 der Art. Daher konnte nunmehr auch das Cf untersucht 
und die Stellung der Gattung geklart werden. Dabei stellte 
sich heraus, daB Compsidolon Reut. zu Coniortodes Wgn. gehort. 
Das hatte Linnavuori, der das $ untersuchen konnte, be- 
reits vermutet (1961). Diese Vermutung bestatigte sich jetzt. 

C. elegantulum Reut. tragt alle wesentlichen Merkmale von 
Coniortodes Wgn. Die Halbdecken sind, soweit sie nicht dunkel 
gefarbt sind, dicht mit kleinen regelmaBigen Punkten bedeckt 
(Fig. 1 a), die jedoch bisweilen undeutlich sind und deren Farbe 
zv/ischen Grau und Rot wechselt. Die Membran hat hinter der 
Cuneusspitze und in der Mitte des AuBenrandes je einen hellen 
Fleck. Zwischen diesen beiden Flecken und in den Zellen ist sie 
dunkler gefarbt, sonst aber ziemlich gleichmaBig grau. Die Ober- 
seite ist mit hellen, krausen Haaren bedeckt. Linnavuori 
(1961) hat auBerdem Gruppen von silberglanzenden Schuppen- 
haaren festgestellt. Das lieB sich bei den vorliegenden Exem- 
plaren nicht erkennen, da diese stark abgerieben waren. Die 
Fiihler sind hell gefarbt mit Ausnahme des 1. Gliedes, das am 
Grunde oder sogar zum groBten Teile dunkel ist. 

Der Kopf (Fig. 1, c + d) ist kurz und spitz, der Scheitel weder 
gerandet noch gekielt. An den Hintertarsen (Fig. 1 f) ist das 
3. Glied etwas kiirzer als das 2. Auch der Bau der Genitalien 
des cf paBt vollig zu Coniortodes Wgn. (Fig. l,h — m). Die Ve- 
sika des Penis (Fig. 1 1) hat die gleiche, S-formig geschwungene 
Gestalt und an ihrer Spitze zwei ungleiche Chitinstabe. Darin 
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zeigt sich eine groBe Ahnlichkeit mit C. dbsinthii Scott. Audi 
beide Genitalgriffel (Fig. 1, i + k) sind denen dieser Art ahnlich. 

Coniortodes Wgn. gait bisher als Untergattung von Psallus 
Fieb. Er wurde jetzt von Kerzhner (1962) aus der Gattung 
herausgenommen und zur selbstandigen Gattung gemacht. Dem 
kann nur zugestimmt werden. Da aber diese Gattung jetzt mit 
Compsidolon Reut. zusammengelegt werden muB, wird fiir sie 
eine Namensanderung erforderlich. Der Reutersche Name hat 
Prioritat und die neu entstehende Gattung muB daher Compsi- 
dolon Reuter 1899 heiBen, Typus generis: C. elegantuluvn 
Reuter 1899. Der Name Coniortodes E. Wagner 1954 wird syn- 
onym dazu. 



Abb. 1: Compsidolon elegantulum Reut. 
a = (5 (18 X), b = Kopf des (5 seitlich (36 X), c = derselbe von vorn 
(36 X), d = Kopf des 2 von vorn (36 X), e = Fiihler des 2 (18X), f = Hin- 
terfuB des d’ (96 X), g = Klaue desselben von auBen (135 X), h = Genital- 
segment des (3 von oben (36 X), i = rechter Genitalgriffel von oben (96 X), 
k = linker Griffel von oben (96 X), 1 = Vesika des Penis seitlich (96 X), 
m = Spitzenteil der Theka seitlich (96 X). 


Compsidolon elegantulum Reuter 1899 (Abb. 1) 

Von dieser Art ist bisher nur das $ bekannt und beschrieben. 
Daher moge hier die Beschreibung des cf und seiner Genitalien 
folgen. 

Gestalt (Fig. 1 a) klein und oval, 2,6 X so lang wie das Pro- 
notum breit ist. Sehr bunt gefarbt. Pronotum, hinterer Teil des 
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Corium und Hinterschenkel schwarzbraun oder schwarz. Scu- 
tellum und Kopf gelbbraun, oft etwas dunkler oder rotlicher. 
Cuneus groBtenteils weiBlich, in der Mitte mit dunklem Fleck 
von wechselnder GroBe. Beine und Fiihler zum groBten Teil 
hellgelb. Behaarung der Oberseite dicht, kraus und weiBlich. 

Kopf (Fig. 1 b) stark geneigt, Stirn gewolbt, Kehle schrag. 
Tylus etwas vorstehend. Von vorn gesehen (Fig. 1, c + d) ist der 
Kopf breiter als hoch. Die Stirn tragt in der Mitte unterbro- 
chene, schrage Querbinden und der Scheitel 4 einen Bogen bil- 
dende, braune oder rotliche Flecke. Scheitel beim cT 1,75 X, 
beim $ 3,1 X so breit wie das graue, grob gekornte Auge. Fiih- 
ler (Fig. la) kraftig, beim Cf dicker als beim 9 (Fig. le), etwa 
0,8 X so lang wie das Tier. 1. Glied am Grund schwarz, etwas 
langer als das Auge breit ist; 2. Glied etwa 0,8 X so lang 
wie das Pronotum breit ist und 1,25 X so lang wie der Kopf 
samt Augen breit ist; 3. Glied etwa halb so lang wie das 2. und 
1,25 X so lang wie das 4., die beiden letzten Glieder dunkler. 

Pronotum einfarbig dunkel. Scutellum gelblich oder braun, 
sein Grund und ein Mittelfleck von wechselnder GroBe rot. Halb- 
decken braunlich. Spitze des Clavus und hinterer Teil des Co- 
rium dunkel, die hellen Teile dicht mit ziemlich kleinen, regel- 
maBigen, grauen oder roten Flecken bedeckt. Cuneus weiBlich, 
in der Mitte ein dunkler Fleck von wechselnder GroBe. Mem- 
bran (Fig. 1 a) wie oben beschrieben, Adern weiBlich. 

Unterseite dunkel, mit dichter, gelblicher Behaarung. 
Ptostrum gelbbraun, Spitze schwarz, die Hinterhiiften weit uber- 
ragend und die Mitte des Genitalsegmentes erreichend. Hiiften 
hellgelblich. Vorder- und Mittelschenkel gleichfalls hellgelb, 
ohne dunkle Flecke, nach Reuter (1899) bisweilen rot. Hinter- 
schenkel mit Ausnahme von Basis und Spitze dunkelbraun bis 
schwarz. Hinterschienen mit groBen, schwarzen Punkten und 
schwarzen Dornen. An den Mittelschienen sind die Punkte klein 
und die Dornen graubraun, wahrend bei den Vorderschienen 
die Punkte fehlen oder undeutlich und die Dornen hell sind. 
3. Tarsenglied dunkel. An den Hintertarsen ist das 3. Glied 
etwas kiirzer als das 2. (Fig. If). Klauen (Fig. Ig) gleichmaBig 
gekriimmt, distal schlank und spitz. Haftlappchen klein, seine 
Spitze abstehend. 

Genitalsegment des Cf (Fig. 1 h) von oben gesehen 
breit kegelformig, etwa so lang wie breit, unterseits ohne Kiel. 
Genitaloffnung klein. Hechter Genitalgriffel (Fig. 1 i) blattartig. 
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gekrummt, Hypophysis schlank. Linker Griffel (Fig. 1 k) zangen- 
formig, Hypophysis lang und schlank, leicht gekrummt, distal 
stumpf; Sinneshocker mit breitem Fortsatz, der eine Borste 
tragt. Vesika des Penis (Fig. 1 1) klein, verhaltnismaBig kraftig, 
distal mit 2 ungleichen Chitinspitzen. Sekundare Gonopore nahe 
der Spitze. Spitzenteil der Theka (Fig. 1 m) schlank, spitz, nur 
proximal gekrummt. 

Lange: Cf = 2,25 — 2,30 mm. 

C. elegantulum Reut. unterscheidet sich von den iibrigen Ar- 
ten durch die Farbung der Schenkel, die Zeichnung des Kopfes 
und die geringe GroBe. C. scutellaris Reut. scheint ihm am 
ahnlichsten zu sein. Bei ihm sind jedoch die Dornen der Schie- 
nen hell und der Kopf schwarz. Bei C. salicellum M. D. und 
C. crotchi Scott ist der Cuneus ebenfalls frei von dunklen Punk- 
ten. Beide Arten sind jedoch weit groBer und haben ganz anders 
gefarbte Halbdecken. 



Abb. 2: Parachlorillus spilotus Fieb. 


a = Kopf und Pronotum des (J von oben (36 X), b = Kopf des S von vorn 
(36 X), c = dasselbe vom 5 (36X), d = Kopf des <5 seitlich (36 X), 
e = Fuhler des (3 (25 X), f = Fiihler des 2 (25 X), g = HinterfuB des S 
(53 X), h = Klaue desselben von auBen (135 X), i == Xyphus der Vorder- 
brust (36 X), k = Genitalsegment des (3 von oben (36 X), 1 = rechter 
Genitalgriffel des (3 von oben (96 X), m = linker Griffel von oben (96 X), 
n = Vesika des Penis seitlich (96 X), o = Spitzenteil der Theka seitlich 
(96 X). 
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C. elegantulum Reut. wurde an Podo7iosma syriacum Boiss. 
gefunden. Ich untersurhte 2 cf cf und 1 $ aus Jordanien: Petra, 
2. 5. 62, leg. H. Eckerlein. Hypotypoide in meiner 
Sammlung. 


Parachlorillus n o v. g e n. (Abb. 2) 

(T y p. g e n.: P. spilotiis Fieb.) 

Als ich (1955) die Art spilotus Fieber 1858 aus der Gattung 
Plagiognathus Fieb. herausnahm, slellte ich sie, wenn auch mit 
Bedenken, in die Gattung Compsidolon Reut. Nachdem ich jetzt 
die Art elegantulum Reut. untersuchen konnte, erkannte ich, dab 
sie dorthin auf keinen Fall gehort. Linnavuori (1961) hat 
recht, wenn er darauf hinweist, dab fiir spilotus Fieb. vermut- 
lich eine neue Gattung aufgestellt werden mub. 

Gestalt langlich-oval. Matt. Glatt. Oberseite dicht mit fei- 
nen, halbaufgerichteten, braunen oder schwarzen Haaren be- 
deckt; dazwischen einzelne hellere Haare. Auf Kopf und Pro- 
notum einzelne schwarze Borsten. 

Kopf geneigt (Fig. 2d), Kehle schrag. Tylus (Fig. 2, b + c) 
dick, stumpf. Scheitel ungerandet, mit 4, einen Bogen bildenden 
Flecken, Stirn mit in der Mitte unterbrochenen Querlinien. 
Fiihler (Fig. 2, e + f) schlank, hell. Pronotum (Fig. 2 a) trapez- 
formig, die Rander nicht geschweift. Xyphus der Vorderbrust 
(Fig. 2i) gewolbt, weder gerandet, noch mit einer Vertiefung. 
Beine hell. Schenkel gefleckt, vor allem auf der Unterseite. 
Schienen mit schwarzen Dornen, die aus kleinen, dunklen 
Punkten entspringen, die bisweilen kaum zu erkennen sind. An 
den Hintertarsen (Fig. 2g) ist das 3. Glied kiirzer als das 2. 
Klauen (Fig. 2h) in der Mitte winklig gebogen, proximal dick, 
distal geschwungen und spitz. Haftlappchen grob und breit, nur 
bis zur Krummung reichend. 

Genitalien des cf (Fig. 2, k — o) von Plagiognathus Fieb. und 
Psallus Fieb. stark abweichend. Vesika des Penis (Fig. 2n) 
U-formig, distal mit nur 1 Chitinspitze. Sekundare Gonopore 
der Spitze sehr nahe. 

Die einzige Art dieser neuen Gattung , wurde von Fieber 
(1858) in die Gattung Plagiognathus Fieb. gestellt. Der Verfas- 
ser hat (1955) nachgewiesen, dab sie dorthin nicht pabt. Das 
beweisen vor allem: 
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1. Die Form der Klauen (Fig. 2h), die in keiner Weise zu den 
schlanken, kaum gckrummten Klauen von Plagiognathus paBt. 

2. Die zweifache Behaarung, die bei Plagiognathus nicht vor- 
kommt. 

3. Die Gestalt der Vesika des Penis (Fig. 2n), die bei Plagiogna- 
thus S-formig geschwungen ist und stets 2 leicht gekrummte 
Chitinspitzen hat. 

4. Die eigenartige Zeichnung von Kopf und Pronotum, die in 
dieser Form bei Hoplomachus Fieb., Thermocoris Put. und 
Oncotylus Fieb. vorkommt, aber nicht bei Plagiognathus Fieb. 
Von diesen drei Gattungen unterscheidet sich Parachlorillus 

nov. gen. durch den Bau der Vesika und der Klauen und ihrer 
Anhange. Bei alien drei Gattungen ist ilberdies der Xyphus der 
Vorderbrust seitlich gerandet. Dennoch sprechen die meisten 
Merkmale fiir eine Verwandtschaft mit Hoplomachus Fieb., bei 
dem auch die Klauen eine ahnliche Form haben. Die Vesika des 
Penis andererseits hat groBe Ahnlichkeit mit derjenigen einiger 
Amblytylus- und M egalocoleus- Arten. Andererseits hat Pa- 
rachlorillus nov. gen. aber auch Ahnlichkeit mit der folgenden 
Gattung, unterscheidet sich aber durch die Form der Klauen 
und die Gestalt der Vesika. 

Genus Chlorilliis Kerzhner 1962 (Abb. 3), s t a t. n o v. 

Chlorillus wird von Kerzhner (1962) beschrieben, um die 
Arten Psallus pictus Fieb. und alpinus Reut. aufzunehmen. Diese 
beiden Arten hatte der Verfasser (1955) aus der Gattung Pla- 
giognathus Fieb. herausgenommen und zu Psallus Fieb. gestellt. 
Die Unterbringung in letzterer Gattung war jedoch wenig be- 
friedigend, weil beide Arten weder in der Gestalt, noch in Far- 
bung und Zeichnung so recht dorthin paBten. Die Behaarung 
und der Bau der Genitalien des Cf allerdings stimmten gut mit 
derjenigen einiger Psallus-ATten iiberein. Kerzhner (1962) 
hat darum durchaus recht, wenn er fiir beide ein neues Sub- 
genus aufstellt. Darin aber, daB er dieses dann wieder zu Pla- 
giognathus Fieb. stellt, kann ihm nicht zugestimmt werden. Ge- 
gen eine Einordnung bei letzterer Gattung sprechen die folgen- 
den Merkmale: 

l.Die Vesika des Penis (Fig. 3, k + m) hat eine stark abwei- 
chende Gestalt. Sie ist robust, in der Mitte stark winklig ge- 
bogen, hat distal eine abstehende, stark gerundete Flache, de- 
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ren Rander grobe Zahne tragen. Die sekundare Gonopore 
liegt der Spitze sehr nahe. Bei alien Plagiognathus-Arten ist 
die Vesika ziemlich gleichmaBig, S-formig geschwungen, 
schlank, hat distal nur 2 schlanke, gekrummte Chitinspitzen 
und die sekundare Gonopore liegt weit vor der Spitze. 

2. Die zweifache Behaarung, wie sie bei Chlorillus vorhanden 
ist, findet sich bei keiner Plagiognathus-Avi. Alle Arten die- 
ser Gattung haben nur eine einfache Behaarung. 

3. Die Klauen (Fig. 3 f) sind winklig gebogen und haben breite 
Haftlappchen. Bei Plagiognathus Fieb. sind sie schlank, wenig, 
aber gleichmaBig gekrilmmt und die Haftlappchen sind sehr 
klein. 



Abb. 3: Chlorillus Kerz. 

a — 1 = C. pictoides n. sp., m = C. pictus Fieb. — a = Kopf und Pronotum 
des (5 von oben (25 X), b = Kopf des ^ von vorn (25 X), c = dasselbe 
vom 9 (25X), d = Fuhler des 9 (25X), e = HinterfuB des S (53 X), 
f = Klaue desselben von auBen (135 X), g = Genitalsegment des ^ von 
oben (25 X), h = rechter Genitalgriffel von oben (67 X), i = linker Griffel 
von oben (67X), k + m = Vesika des Penis seitlich (67 X), 1 = Spitzenteil 
der Theka seitlich (67 X). 

Die beste Losung in diesem Falle ist es, die Untergattung • 
Chlorillus Kerzhner zur selbstandigen Gattung zu machen, da 
sie in keiner der beiden Gattungen untergebracht werden kann, 
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sich aber auch keine weitere Gattung linden laBt, zu der die 
vorliegenden Arten passen. In diesem Zusammenhang ist es 
auch bemerkenswert, dab F i e b e r bei der Beschreibung von 
C. pictus diese Art in die Gattung Macrocoleus stellte. Dabei 
diirfte er sich jedoch in erster Linie nach der Zeichnung der 
Oberseite gerichtet haben. Sie deutet in der Tat auf eine Ver- 
wandtschaft mit der vorigen Gattung und damit auf die Gattun- 
gen Hoplomachus Fieb., Thermocoris Put. und Oncotylus Fieb. 
hin. Es ist zu erwagen, ob die Gattung nicht in die Nahe dieser 
drei gestellt werden muO. 

Die Gattung Chlorillus Kerz. enthalt nunmehr 3 Arten: 
C. pictus Fieb. (typus generis), C. alpinus Reut. und die 
hierunter beschriebene neue Art. 


Chlorillus pictoides n o v. s p e c. (Abb. 3) 

Gestalt grob und schlank, das cf 3,8 X, das $ 3,4 X so lang 
wie das Pronotum breit ist. Graugriin bis dunkelgrau. Ober- 
seite mit kraftigen, schwarzen, halbaufgerichteten und anlie- 
genden, feinen, weiblichen Haaren. Die letzteren sind jedoch 
nicht schuppenformig. Matt, glatt. 

Kopf (Fig. 3a) wenig geneigt, seitlich gesehen langer als 
hoch. Kehle lang und schrag. Tylus (Fig. 3, b + c) dick und 
stumpf, etwas vorstehend. Stirn gewolbt, Scheitel gerundet, 
beim d" 1,8 — 1,9 X, beim § 2,0 — 2, IX so breit wie das grobe, 
gewolbte, fein gekornte, graue Auge. Ziigel vorstehend. Der 
Kopf ist hell gefarbt und tragt das fur viele Gattungen der 
Phylinae Dgl. et Sc. charakteristische Zeichnungsmuster: 4 einen 
Bogen bildende, runde Flecke auf dem Scheitel, 6 — 7 in der 
Mitte unterbrochene Querlinien auf der Stirn (Fig. 3 c), die oft 
zu 2 bohnenformigen Flecken zusammenflieben (Fig. 3 b). Tylus 
Schwarz, mit Ausnahme zweier seitlicher Flecke. Spitzen der 
Wangen und Ziigel dunkel. Fiihler (Fig. 3d) hellgelblich, mit 
sehr feiner, schwarzer Behaarung; Glied 1 am Grunde und vor 
der Spitze mit schwarzem Ring, auberdem mit 2 schwarzen 
Borsten, 0,8 — 0,9X so lang wie der Scheitel breit ist; 2. Glied 
stabformig, nahe der Basis mit schwarzem Ring, distal allmah- 
lich verdunkelt, die auberste Spitze hell, beim Cf 1,0 X, beim $ 
0,9 X so lang wie das Pronotum breit ist; 3. Glied dunkel, an der 
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Basis schmal hell, diinner als das 2. und 0,70 — 0,75X so lang 
wie dieses; 4. died dunkel, 0,42 — 0,43X so lang wie das 3. 

Pronotum trapezfdrmig (Fig. 3a), 1,5 X so breit wie der 
Kopf samt den Augen. Schwielen von einem Kranz schwarzer 
Flecke umgeben. Scutellum griingrau (9) bis orangegelb (cT), 
oft mit dunkler Basis, an der nur 2 langliche Flecke hell sind, 
hinterer Teil oft (cf) mit dunkler Mittellinie, die sich an der 
Spitze verbreitert. Halbdecken dunkel graugriin bis grau, Adern 
heller. Corium im hinteren Teile oft mit 2 hintereinanderlie- 
genden, halbmondfdrmigen, hellen Flecken. Cuneus an den 
Randern hell. Membran dunkel rauchbraun, die kleine Zelle 
ganz und der hintere Teil der groBen Zelle dunkel; ein dunkler 
Fleck auBerhalb der Zellen bildet mit dem dunklen Teil der 
Zellen oft eine dunkle Querbinde. Am Ende der Zellen neben 
der Kubitalader und hinter der Cuneusspitze je ein kleiner, 
heller Fleck. In der Mitte des AuBenrandes ein groBer, heller 
Fleck, der den AuBenrand nicht beriihrt und von einem dunk- 
len Ring umgeben ist. Auch das Hinterende der Membran oft 
hell. 

Unterseite beim cf dunkel, beim 9 dunklen 

Flecken. Das Rostrum iiberragt die Hinterhiiften ein wenig. 
Beine hell gelblich. Schenkel mit runden, schwarzbraunen Flek- 
ken, die Langsreihen bilden. Schienen mit groBen, schwarzen 
Punkten, in denen Dornen stehen, die schwarz und etwa so lang 
sind, wie die Schiene dick ist. Tarsen schlank, das 3. Glied dun- 
kel. An den Hintertarsen (Fig. 3e) ist das 3. Glied nur 0,65 X so 
lang wie das 2. — Klauen (Fig. 3f) an der Basis dick, in der 
Mitte fast winklig gebogen und distal schlank. Haftlappchen 
groB und breit, abstehend, aber nur wenig iiber die Mitte der 
Klaue hinausreichend. 

Genitalsegment des Cf (Fig. 3 g) von oben gesehen 
kegelformig, 1,4 X so lang wie dick. Genitaloffnung groB. Rech- 
ter Genitalgriff el (Fig. 3 h) blattartig, gekriimmt. Hypophysis 
kurz, gerade und spitz. Linker Griffel (Fig. 3i) zangenformig. 
Hypophysis kurz und spitz. Sinneshocker mit dickem Fortsatz. 
Vesika des Penis (Fig. 3 k) groB, robust, in der Mitte sehr stark 
gekriimmt. Spitzenteil breit, innen eine gerundete Flache, die 
dicht mit kleinen Zahnchen bedeckt ist und deren Rander ge- 
zahnt sind. Distal linden sich 2 Chitinspitzen, welche die Spitze 
nicht erreichen und ein kurzer, gekriimmter Fortsatz. Spitzen- 
teil der Theka (Fig. 3 1) schlank, nur an der Basis gekriimmt. 
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L a n g e : Cf = 4,8 — 5,5 mm, 9 = 4,2 — 5,0 mm. 

C. pictoides n. sp. steht C. pictus Fieb. nahe. Bei dieser Art 
ist jedoch die Lange beim cf nur 4,6 — 4,8 mm, beim 9 bis 
4,3 mm, das 9 ist also deutlich kilrzer als das Cf und nur 3,0 bis 
3,2 X so lang wie das Pronotum breit ist. Die Vesika des Penis 
(Fig. 3 m) ist kleiner, die distale Chitinspitze ist schlank und 
spitz, der Rand der gerundeten Flache ist dichter gezahnt und 
die beiden Chitinstabe sind distal gekriimmt. 

Ich untersuchte 21 CfcT und 9 99 ^^s Syrien: Dimas (Antili- 
banon), 30. 4. 62, an Salvia acetahulosa Vahl, H. Eckerlein 
leg. 

Holotypus und Paratypoide in meiner Sammlung, 
Paratypoide auch in der Sammlung H. Eckerlein, Co- 
burg. 



a = Kopf und Pronotum des S von oben (25 X), b = Kopf des S von 
vorn (25 X), c = dasselbe vom 5 (25X), d = HinterfuB des (5 (55X), e = 
Klaue desselben von auI3en (269 X), f = Genitalsegment des (3 von oben 
(25 X), g = rechter Genitalgriffel von oben (67 X), h = linker Griflel von 
oben (67 X), i = Vesika des Penis seitlich (67 X), k = Spitzenteil der Theka 
seitlich (67 X). 

Psalliis (Psallus) oleae n o v. s p e c. (Abb. 4) 

Gestalt klein, langlich-oval, das cf fast 3X, das 9 2,7 X so 
lang wie das Pronotum breit ist. Hell gelbgrau, mit nur ge- 
ringer und undeutlicher, rotlicher Zeichnung auf den Halbdek- 
ken. Behaarung zweifach, aus feinen, hellen, anliegenden und 
etwas langeren, schwarzen Haaren bestehend. Schwach glan- 
zend, glatt. 

Kopf geneigt, einfarbig hell gelblich, bisweilen mit undeut- 
lichen Querstrichen auf der Stirn. Von vorn gesehen (Fig. 4, b + 
c) ist der Kopf 1,3 — 1,4 X so breit wie hoch, unter dem Auge nur 
wenig vorstehend. Scheitel beim Cf 1,6 X, beim 9 2,05 X so 
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breit wie das gekbrnte, gelbgraue Auge. Fuhler hell graugelb, 
das 1. Glied mit 2 hellen Borsten, etwa so lang wie das Auge 
breit ist; 2. Glied stabformig, beim Cf verdickt und 1,13 X, beim 
$ schlanker und 1,07 X so lang wie der Kopf samt den Augen 
breit ist, bei beiden nur 0,70 — 0,75X so lang wie das Pronotum 
breit ist; 3. Glied 0,6 X so lang wie das 2. und 1,5 X so lang wie 
das 4., die beiden letzten Glieder dunkler. 

Pronotum (Fig. 4 a) trapezformig, Hinterecken gerundet, 
1,5 X so breit wie der Kopf samt Augen, einfarbig hell, Schwie- 
len undeutlich. Scutellum hell, gleichseitig dreieckig. Auf den 
Halbdecken zeigt nur das Hinterende des Corium und der Cu- 
neus mit Ausnahme von Basis und Spitze bisweilen rotliche 
Tone. Membran hell rauchbraun, Adern weiBgelb. Bei einigen 
Tieren ist ein dunkler Fleck hinter den Zellen zu erkennen. 

Unterseite hell. Das Rostrum erreicht die Hinterhiiften. 
Beine weiBgelb. Schenkel mit schwarzbraunen Flecken, die 
2 Reihen bilden; ein etwas groBerer Fleck an der Vorderkante 
tragt eine Borste. Schienen mit schwarzen Punkten, in denen 
schwarze Dornen stehen, die etwa so lang sind, wie die Schiene 
dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 4d) ist das 3. Glied etwa so 
lang wie das 2. und deutlich kiirzer als das 1. und 2. zusammen. 
Klauen (Fig. 4e) schlank, gleichmaBig gekriimmt. Haftlappchen 
klein, die Mitte der Klauen erreichend. 

Genitalsegment des cT (Fig. 4f) von oben gesehen 
kegelformig, so lang wie dick, mit feiner Behaarung. Genital- 
offnung klein. Rechter Genitalgriffel (Fig. 4g) blattartig, lang- 
oval. Hypophysis undeutlich. Linker Griffel (Fig. 4 h) mit 
schlanker Hypophysis, die auf einem gerundeten Hocker sitzt. 
Sinneshocker mit kurzem, gekriimmtem Fortsatz. AuBenseite 
behaart. Vesika des Penis (Fig. 4i) nur schwach gekriimmt. 
Spitzenteil mit einer Chitinspitze, deren Kante mit einer Reihe 
von Zahnen besetzt ist und die sich vor der Spitze in 2 Leisten 
teilt, die sich wieder vereinigen. Ein weiteres Chitinband er- 
reicht nicht die Spitze der Vesika, neben seiner Spitze einige 
Zahnchen. Sekundare Gonopore nahe der Spitze. Spitzenteil der 
Theka (Fig. 4 k) spitz, nur an der Basis gekriimmt. 

Lange: cT = 2,9 — 3,0 mm, 5 2,6 — 3,2 mm. 

P. oleae n. sp. gehort in die Untergattung Psallus s. str. und 
steht P. varians H. S. am nachsten. Er unterscheidet sich jedoch 
von dieser Art durch geringere GroBe, kiirzeren Kopf, kleinere 
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Augen und durch den Bau der Genitalien, vor allem den ge- 
zahnten Fortsatz an der Spitze der Vesika. 

Ich untersuchte 9 cTcT und 6 $2 Tiirkei: Kirikhan, 

11. 6. 62, an Olea europea L., leg. Dr. H. Eckerlein. 

Holotypus und Paratypoide in meiner Sammlung, 
Paratypoide auch in der Sammlung Eckerlein, Coburg. 



Abb. 5: Psallus (Psallus) jeitensis nov. spec. 

a = Kopf und Pronotum von oben (25 X ), b = Kopf des S von vorn (25 X ), 
c = dasselbe vom 2 (25X), d = Hinterfufi des (5 (55X), e = Klaue des- 
selben von auBen (269 ), f ^ Genitalsegment des <5 von oben (25 X), g = 

rechter Genitalgriffel von oben (67 X), h = linker Griffel von oben (67 X), 
i = Vesika des Penis seitlich (67 X), k = Spitzenteil der Theka seitlich 
(67-). 


Psallus (Psallus) jeitensis n o v. s p e c. (Abb. 5) 

Gestalt klein und oval, das CT 2,6 X, das $ 2,55 X so lang 
wie das Pronotum breit ist. Ockergelbbraun, mit ausgedehnter, 
roter Zeichnung. Oberseite mit zweifacher, dichter Behaarung, 
die aus schwarzen, halbaufgerichteten Haaren und goldglanzen- 
den, anliegenden Schuppenhaaren besteht. Matt, glatt. 

Kopf (Fig. 5a) stark geneigt, von vorn gesehen (Fig. 5, b + c) 
1,33 X so breit wie hoch, unter dem Auge kurz und stumpf. 
Scheitel beim cT 1,67 X, beim 2 2,2 X so breit wie das weiB- 
graue, gekornte Auge. Stirn oft mit braunen Querlinien, Stirn 
und Scheitel rot gefleckt. Fiihler blaBgelb, l.Glied innen mit 
2 dunklen Punkten, die schwarze Borsten tiagen, etwa so lang 
wie das Auge breit ist; 2. Glied stabformig, beim cT dicker und 
1,15 X, beim 2 schlank und 1,12 X so lang wie der Kopf breit 
ist und beim cf 0,75 X, beim 2 0,70 X so lang wie das Pronotum 
breit ist; 3. Glied 0,5 X so lang wie das 2. und 1,55 X so lang 
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wie das 4., die Spitze des 2. Gliedes sowie das 3. und 4. dunkel- 
braun. 

Pronotum (Fig. 5a) trapezformig, 1,5 X so breit wie der 
Kopf samt Augen, Hinterrand leicht eingebuchtet. Schwielen 
undeutlich, ungefleckt. Das Pronotum ist gelbbraun und dicht 
mit roten Flecken bedeckt, iiber Kopf, Pronotum und Scutellum 
zieht sich eine belle Mittellinie. Scutellum und Halbdecken mit 
den gleichen roten Flecken, die gegen das Ende des Corium 
groBer werden und sich zu einem groBen, roten Fleck vereinigen. 
Cuneus rot, an Basis und Spitze breit weiB. Membran dunkel 
rauchbraun, Querader weiBlich, die iibrigen graubraun. 

Unterseite ebenf alls rot gefleckt. Das Rostrum erreicht 
die Spitze der Hinterhuften oder uberragt sie ein wenig. Beine 
weiBgelb, Schenkel mit schwarzen Flecken, die sehr klein sind, 
auf der Unterseite dicht stehen und keine deutlichen Reihen 
bilden; am Vorderrand der Hinterschenkel einige groBere Flecke, 
die zum Teil schwarze Borsten tragen. Schienen mit schwarzen 
Punkten, die schwarze Dornen tragen, die deutlich langer sind als 
die Schiene dick ist. An den Hintertarsen (Fig. 5d) ist das 3. Glied 
so lang wie das 2. und viel kiirzer als das 1. und 2. zusammen. 
Klauen (Fig. 5e) klein, stark gekriimmt, gegen die Spitze stark 
verjiingt und dort spitz. Haftlappchen groB und breit, iiber die 
Mitte der Klauen hinausreichend. 

Genitalsegment des cf (Fig. 5 f) groB, etwas langer als 
breit, unterseits mit kraftigem Kiel, der nach links gerichtet ist 
und daher von oben sichtbar wird. Genitaloffnung klein. Rechter 
Genitalgriffel (Fig. 5g) gegen die Spitze verjiingt, Hypophysis 
lang und schlank. Linker Griffel (Fig. 5 h) zangenformig. Hypo- 
physis schlank, Sinneshocker sehr schlank, an der oberen Kante 
mit borstentragenden Zahnen, distal ein gekriimmter Fortsatz. 
Vesika des Penis (Fig. 5 i) groB, einfach gekriimmt, gegen die 
Spitze verbreitert. Spitzenteil mit 2 Chitinspitzen, die konver- 
gieren und deren Spitzen aneinanderliegen, neben ihnen eine 
runde Flache, deren Rand gezahnt ist. Sekundare Gonopore nahe 
der Spitze. Spitzenteil der Theka (Fig. 5 k) groB, robust wenig 
gekriimmt, distal spitz und gerade. 

Lange: Cf = 2,5 — 2,6 mm, $ ~2 ,6 — 2,7 mm. 

P. jeitensis n. sp. gehort in die Untergattung Psallus s. str. Er 
steht P. diminutus Kb. und masseei Woodr. am nachsten. Beide 
Arten sind jedoch nicht nur groBer, haben weniger dicht punk- 
tierte Hinterschenkel, einen schmaleren Scheitel und ein langeres 
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2. Fuhlerglied, sondern die Genitalien des cf sind auch ganz 
anders gebaut, vor allem ist die Vesika robuster und ihr Spitzen- 
teil anders gebaut. Mit P. alhicinctus Kb. hat unsere neue Art 
Ahnlichkeit in der Punktierung der Hinterschenkel, jedoch sind 
diese bei P. albicinctus Kb. dicker und kiirzer, die Haftlappchen 
sind sehr klein und die Vesika ist ganz anders geformt. 

Ich untersuchte ScTcT und 3 99 Libanon. Grotte von 
Jeita, 18 km von Beirut, 27. 4. 62, an Quercus sp., leg. Dr. H. 
Eckerlein. 

Holotypus und Paratypoide in meiner Sammlung, 
Paratypoide auch in der Sammlung H. Eckerlein, 
Coburg. 

Zum Schlufi mochte ich Herrn Dr. H. Eckerlein, Coburg, dem ich 
den groBten Teil des hier vorliegenden, interessanten Materials verdanke, 
noch einmal bestens danken. 
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